CENTRO UFOLOGICO NAZIONALE 


Luogo: Villanova Sillaro 
Data: ottobre 1997 

Ora: 23:30 

Tipologia: luci 

Fonte: CUN 


| PEDARA 
A: alisson@tin.it 


Oggetto: da CUN Lodi 
Data: giovedì 17 settembre 1998 16.52 


Il  —— abitante a Massalengo -LO-, nel mese di Ottobre 1997 alle ore 23.30 rientrando 

a casa. Ha notato in un campo in direzione di Villanova Sillaro -LO- un oggetto che sembrava composto da un 
centinaio di luci con potenza superiore a quelli di un'automobile e grande una ventina di metri. Fermatosi per 
osservare meglio, in quel momento sulla strada non transitava nessun veicolo, non riusciva a capire a quale 
distanza e in quale campo si trovasse l'oggetto. Comunque a suo dire non molto distante. 

Dopo un po di tempo, non sa indicare quanto, improvvisamente l'oggetto si é alzato lentamente, dando 
l'impressione che le luci ruotassero in senso antiorario. E dopo aver sostato per circa un secondo ad una altezza 
di 30 Mt.é improvvisamente partito ad una velocità impressionante scomparendo. 

Dice di averlo raccontato solo ad un suo amico e dopo essere stato deriso ha preferito non dire più niente sino a 
oggi, dopo aver saputo in ditta che mi interessavo di UFO. 


